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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1624 

17 Αυγούστου 2007 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου 

Νέου Φαλήρου. 1 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδ. Νε¬ 
άπολης. 2 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Δημο¬ 
τικού Ωδείου Πεύκης. 3 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου 

Ιωνικός Ρυθμός. 4 

Μεταστέγαση του Ουράνιου Ωδείου. 5 

Μεταστέγαση του Ωδείου Θάλασσα Πολιτισμού. 6 

Μεταστέγαση του Ωδείου Παιανίας Μ. Μπόρτζη. 7 

Μεταστέγαση του Προοδευτικού Ωδείου. 8 

Μεταστέγαση του Συγχρόνου Ωδείου. 9 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

ΚΕΠ Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού. 10 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

ΚΕΠ Κοινότητας Μαλακάσας. 11 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

ΚΕΠ Δήμου Αναβύσσου. 12 

Κατανομή τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έρ¬ 
γου στο ΚΕΠ Δήμου Παιανίας. 13 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

ΚΕΠ Δήμου Αγίου Στεφάνου. 14 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

ΚΕΠ Δήμου Αυλώνα. 15 

Τροποποίηση καταστατικού της Δημοτικής Επιχεί¬ 
ρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Α.) Δή¬ 
μος Αιδηψού. 16 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 75506/2145 (1) 


Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου 
Νέου Φαλήρου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 


«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α'/2003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α'/2005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 7/τ.Α'/1966) 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΘ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΘΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώ¬ 
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
Τ.Β728.11.1991). 

3. Την από 28.3.2007 αίτηση της Σαββούλας Φανού με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

4. Το από 25.7.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Ωδείο Νέου 
Φαλήρου, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στην Σαββούλα Φανού άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Ωδείου, που θα στεγαστεί στον Τ όροφο 
κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Δαβάκη, αριθμ. 21, 
στο Νέο Φάληρο και θα έχει την επωνυμία: Ωδείο Νέου 
Φαλήρου. 

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμή¬ 
ματα:. 

Α. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή¬ 
ματα: 

Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής 
Σύνθεσης. 

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα: 

Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, 
Κρουστών. 

Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας και Μελο¬ 
δραματικής. 

Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. 

3. Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 16123/27.3.200 απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 511/Β'/2000), κατά το μέρος που αφορά την 
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του Παραρτήματος του 
ωδείου 5/4, στην ανωτέρω διεύθυνση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 
-♦- 

Αριθμ. 75509/2143 (2) 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας 
Ωδείου Νεάπολης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α'/2005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α'/1966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΌ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΌΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
Τ.Β728.11.1991). 

3. Το από 10.7.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Ωδείο Νεά¬ 
πολης. 

4. Την από 26.3.2007 αίτηση της Ελένης Πατσιά με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στην Ελένη Πατσιά του Αθανασίου, άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, που θα στεγαστεί στο 
ισόγειο και τον 1° όροφο κτιρίου που βρίσκεται επί της 
οδού Μ. Ασίας αριθμ. 56, περιοχή ΔΕΠΟΣ-Καλαμίτσα, 
Καβάλα και θα έχει την επωνυμία: Ωδείο Νεάπολις. 

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμή¬ 
ματα: 

Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή¬ 
ματα: 

Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής, 
Σύνθεσης. 

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα: 

Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, 
Κρουστών. 

Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας και Μελο¬ 
δραματικής. 

Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. 

3. Η υπ’ αριθμ. 26367/893/18.5.2006 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ 
(ΦΕΚ 700/Β'/2006) με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύ- 


σεως και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής Νεάπολις 
ανακαλείται. 

4. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 

-♦- 

Αριθμ. 75485/2137 (3) 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Δημοτικού 
Ωδείου Πεύκης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Οργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α7ΐ966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
τ.Β728.11.1991). 

3. Το από 27.3.2007 πρακτικό του Πολιτιστικού Οργανι¬ 
σμού Δήμου Πεύκης και τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

4. Το από 30.7 2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Δημοτικό 
Ωδείο Πεύκης, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου 
Πεύκης, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, που 
θα στεγαστεί σε σχολικό κτίριο που βρίσκεται επί 
των οδών Πλάτωνος και Βουλγαροκτόνου, Πεύκη Ατ¬ 
τικής. 

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμή¬ 
ματα: 

Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή¬ 
ματα: 

Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής, 
Σύνθεσης. 

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα: 

Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, 
Κρουστών. 

Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας και Μελο¬ 
δραματικής. 

Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. 
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3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 
-♦- 

Αριθμ. 75483/2147 (4) 

Χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Ωδείου 
Ιωνικός Ρυθμός. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α'/1966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΌ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΌΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γ εν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
Τ.Β728.11.1991). 

3. Την από 30.3.2007 αίτηση του Δημητρίου Κεχρή με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

4. Το από 25.7.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Ωδείο Ιωνικός 
Ρυθμός, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στην Δημήτριο Κεχρή του Νικολάου, 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, που θα στεγα¬ 
στεί στο Ισόγειο και τον 1° όροφο κτιρίου που βρίσκεται 
επί της οδού Αρτάκης, αριθμ. 111, Νέα Σμύρνη και θα έχει 
την επωνυμία: Ωδείο Ιωνικός Ρυθμός. 

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμή¬ 
ματα: 

Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή¬ 
ματα: 

Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής 
Σύνθεσης. 

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα: 

Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, 
Κρουστών. 

Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας και Μελο¬ 
δραματικής. 

Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. 

3. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ 29684/6.9.200 απόφαση 
του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 1178/Β72000), με την οποία χορηγήθηκε 


άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής 
Ιωνικός Ρυθμός. 

4. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 

-♦- 

Αριθμ. 75473/2149 (5) 

Μεταστέγαση του Ουράνιου Ωδείου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α71966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΌΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/τ.Β7 
28.11.1991). 

3. Την υπ’ αριθμ. 23787/2.6.1995 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ με 
την οποία χορηγείται άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με την επωνυμία: 
Προοδευτικό Ωδείο (ΦΕΚ 565/Β71995). 

4. Την από 26.3.2007 αίτηση της Ιωάννας Χριστογεωρ- 
γάκη και τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

5. Το από 28.6.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, που αναφέρεται στο Ωδείο 
με την επωνυμία: Ουράνιο Ωδείο, στο Δήμο Γλυφάδας 
Αττικής, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στο Ουράνιο Ωδείο, άδεια μεταστέγα- 
σης, στον Τ όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην διεύ¬ 
θυνση Γούναρη 87 και Γορτυνίας στο Δήμο Γλυφάδας 
Αττικής. 

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθμ. 75470/2150 (6) 

Μεταστέγαση του Ωδείου Θάλασσα Πολιτισμού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αψο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α7ΐ966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΘ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΘΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τ μημάτων, Γ ραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/τ.Β7 
28.11.1991). 

3. Την υπ’ αριθμ. 23787/2.6.1995 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ με 
την οποία χορηγείται άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με την επωνυμία: 
Προοδευτικό Ωδείο (ΦΕΚ 565/Β71995). 

4. Την από 29.3.2007 αίτηση της Θεοδώρας Καλαπα- 
νίδα και τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

5. Το από 18.7.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, που αναφέρεται στο Ωδείο 
με την επωνυμία: Ωδείο Θάλασσα Πολιτισμού, στην Αρ¬ 
γυρούπολη Αττικής, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στο Ωδείο Θάλασσα Πολιτισμού, άδεια 
μεταστέγασης, στον 2° όροφο κτιρίου που βρίσκεται 
στην διεύθυνση Κολοκοτρώνη 152, στην Αργυρούπολη 
Αττικής. 

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 
-♦- 

Αριθμ. 75478/2134 (7) 

Μεταστέγαση του Ωδείου Παιανίας Μ. Μπόρτζη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 


β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α7ΐ966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΌΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
τ.Β728.11.1991). 

3. Την υπ’ αριθμ. 23787/2.6.1995 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ με 
την οποία χορηγείται άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με την επωνυμία: 
Προοδευτικό Ωδείο (ΦΕΚ 565/Β71995). 

4. Την από 27.3.2007 αίτηση της Μαρίας Μπόρτζη και 
τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

5. Το από 6.7.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, που αναφέρεται στο Ωδείο 
με την επωνυμία: Ωδείο Παιανίας Μαρίας Μπόρτζη, στην 
Παιανία Αττικής, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στο Ωδείο Παιανίας Μαρίας Μπόρτζη, 
άδεια μεταστέγασης, στο ισόγειο και τον Τ όροφο κτι¬ 
ρίου, που βρίσκεται στην διεύθυνση Χρήστου Γιαννάκη, 
ΟΤ 186 στο Δήμο Παιανίας Αττικής. 

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 

-♦- 

Αριθμ. 75479/2142 (8) 

Μεταστέγαση του Προοδευτικού Ωδείου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α7ΐ966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 
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2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώ¬ 
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
Τ.Β728.11.1991). 

3. Την υπ’ αριθμ. 23787/2.6.1995 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ με 
την οποία χορηγείται άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με την επωνυμία: 
Προοδευτικό Ωδείο (ΦΕΚ 565/Β71995). 

4. Το από 14.6.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, που αναφέρεται στο Ωδείο 
με την επωνυμία: Προοδευτικό Ωδείο, στο Ηράκλειο 
Κρήτης, αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στο Προοδευτικό Ωδείο, άδεια μετα- 
στέγασης, στο ισόγειο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό 
Φιλιππουπόλεως, αριθμ. 58, Ηράκλειο Κρήτης. 

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 
-♦- 

Αριθμ. 71727/2161 (9) 

Μεταστέγαση του Συγχρόνου Ωδείου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο- 
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης». 

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α72003). 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α72005). 

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου¬ 
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α7ΐ966). 

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΌ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ¬ 
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από¬ 
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι¬ 
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γ εν. 
Γ ραμματείς, Γ εν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/ 
Τ.Β728.11.1991). 

3. Την υπ’ αριθμ. 42831/2566/18.10.1985 απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ με την οποία χορηγείται άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην 
Θεσσαλονίκη με την επωνυμία: Σύγχρονο Ωδείο (ΦΕΚ 
678/Β71985). 

4. Το από 23.7.2007 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, που αναφέρεται στο Ωδείο 


με την επωνυμία: Σύγχρονο Ωδείο στη Θεσσαλονίκη, 
αποφασίζουμε: 

1. Χορηγούμε στο Σύγχρονο Ωδείο, άδεια μεταστέγα- 
σης, στο ανώγειο και στους 1° και 2° ορόφους κτιρίου 
που βρίσκεται στην διεύθυνση Εγνατία 72, Θεσσαλο¬ 
νίκη. 

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ 

-♦- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 15485 (10) 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
ΚΕΠ Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τ ις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α76.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγγρα¬ 
φο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Ανδρεουλάκου Αποστόλου, σχετικά 
με την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι έξι (1.426) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έξι (6) 
μηνών στα ΚΕΠ α' και β' βαθμού στα οποία λήγουν οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.8.2007 έως 31.8.2007, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμ¬ 
βαση μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, για την 
στελέχωση του ΚΕΠ της Κοινότητας Μαρκοπούλου 
Ωρωπού. 

Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσεων 
είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί¬ 
νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου Αθ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ 
ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται η Κοινότητα 
Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε¬ 
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 
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Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ¬ 
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 
2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοι¬ 
βή ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται 
από τον τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 27 Ιουλίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 15486 (11) 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
ΚΕΠ Κοινότητας Μαλακάσας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α78.10.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α76.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγ¬ 
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί¬ 
κησης και Αποκέντρωσης Ανδρεουλάκου Αποστόλου, 
σχετικά με την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι 
έξι (1.426) συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής δι¬ 
άρκειας έξι (6) μηνών στα ΚΕΠ α' και β' βαθμού στα 
οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.8.2007 έως 31.8.2007, απο¬ 
φασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, για την στελέ¬ 
χωση του ΚΕΠ της Κοινότητας Μαλακάσας. 

Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσε¬ 
ων είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί¬ 
νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου Αθ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ 
ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται η Κοινότητα 
Μαλακάσας. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε¬ 
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ¬ 
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 


οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 
2.2. Γ ια το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοι¬ 
βή ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται 
από τον τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 27 Ιουλίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 15487 (12) 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
ΚΕΠ Δήμου Αναβύσσου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τ ις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τ ις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α78.10.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α76.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγγρα¬ 
φο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Ανδρεουλάκου Αποστόλου, σχετικά 
με την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι έξι (1.426) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έξι (6) 
μηνών στα ΚΕΠ α' και β' βαθμού στα οποία λήγουν οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.8.2007 έως 31.8.2007, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, για την στε¬ 
λέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Αναβύσσου. 

Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσεων 
είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου 
εκείνου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νά¬ 
κου Αθ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ 
ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Αναβύσσου. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε¬ 
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ¬ 
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 
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2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοι¬ 
βή ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 27 Ιουλίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 15484 (13) 

Κατανομή τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στο ΚΕΠ Δήμου Παιανίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α78.10.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α76.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγ¬ 
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί¬ 
κησης και Αποκέντρωσης Ανδρεουλάκου Αποστόλου, 
σχετικά με την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι 
έξι (1.426) συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής δι¬ 
άρκειας έξι (6) μηνών στα ΚΕΠ α' και β' βαθμού στα 
οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.8.2007 έως 31.8.2007, απο¬ 
φασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, για 
την στελέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Παιανίας. 

Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσεων 
είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου 
εκείνου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νά- 
κου Αθ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ 
ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Παιανίας. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε¬ 
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ¬ 
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι¬ 
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. 
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 


ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 27 Ιουλίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 15497 (14) 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
ΚΕΠ Δήμου Αγίου Στεφάνου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τ ις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τ ις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α78.10.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α76.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγ¬ 
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί¬ 
κησης και Αποκέντρωσης Ανδρεουλάκου Αποστόλου, 
σχετικά με την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι 
έξι (1.426) συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής δι¬ 
άρκειας έξι (6) μηνών στα ΚΕΠ α' και β' βαθμού στα 
οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.8.2007 έως 31.8.2007, απο¬ 
φασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, για την στελέ¬ 
χωση του ΚΕΠ του Δήμου Αγίου Στεφάνου. 

Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσεων 
είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου 
εκείνου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νά- 
κου Αθ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ 
ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει. 

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Αγίου Στεφάνου. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε¬ 
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ¬ 
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι¬ 
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. 
Γ ια το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
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ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 27 Ιουλίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-*- 

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/ΟΙΚ.15488 (15) 

Κατανομή δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
ΚΕΠ Δήμου Αυλώνα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω¬ 
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ¬ 
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α78.10.1997). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α76.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγγρα¬ 
φο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Ανδρεουλάκου Αποστόλου, σχετικά 
με την κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι έξι (1.426) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έξι (6) 
μηνών στα ΚΕΠ α' και β' βαθμού στα οποία λήγουν οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.8.2007 έως 31.8.2007, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, για την στε¬ 
λέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Αυλώνα. 

Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσεων 
είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 

Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί¬ 
νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου Αθ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ 
ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση 
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει 

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Αυλώνα. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε¬ 
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. 

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ¬ 
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 
2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοι¬ 


βή ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Γέρακας, 27 Ιουλίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 10550 (16) 

Τροποποίηση καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρη¬ 
σης Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Α.) Δήμος Αι¬ 
δηψού. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/30.5.1997 (ΦΕΚ 107Α') «Διοί¬ 
κηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια¬ 
τάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244Α') «Συγκρό¬ 
τηση πρωτοβάθμιας Τ.Α.». 

3. Το άρθρο 270 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινο¬ 
τήτων ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 
(Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 3038/31.5.2007 απόφαση του Γ.Γ.Π. 
Στερεός Ελλάδας περί παροχής εξουσιοδότησης του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γ.Γ.Π. Στερεός 
Ελλάδας» στον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων των 
Διευθύνσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νο¬ 
μών της Περιφέρειας. 

6. Την υπ’ αριθμ. 8221/16.8.2000 απόφαση του Γ.Γ.Π. 
Στερεός Ελλάδας περί σύστασης της εν λόγω Δημοτι¬ 
κής Επιχείρησης (ΦΕΚ 1115 Β'). 

7. Την υπ’ αριθμ. 206/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιδηψού για την τροποποίηση 
του καταστατικού της επιχείρησης. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο¬ 
λογισμού του Δήμου Αιδηψού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε ως προς την επωνυμία το άρθρο 1 της 
συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι¬ 
στικής Ανάπτυξης ως εξής: 

«Συνιστάται στο Δήμο Αιδηψού ίδιο Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως αμιγής Δημοτική Επιχεί¬ 
ρηση του Δήμου Αιδηψού με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 
με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Π.Α.Α. το οποίο διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 277 - 284, 287, 291 και 304 του 
π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.)». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 8 Αυγούστου 2007 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

Α. ΛΑΔΕΡΟΥ - ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ 
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